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La loi des intensités dans un circuit en série 


Titre de l’activité 


« La guirlande à LED » 


Type d'activité 


Résolution de problème 


Références au programme 


Notions et contenus : 


Elaborer et mettre en œuvre un protocole 
expérimental simple visant à réaliser un circuit 
électrique répondant à un cahier des charges ou à 
vérifier une loi de l'électricité. 


l'intensité du courant électrique est la même en tout 
point d’un circuit qui ne compte que des dipôles en 
série. 


Capacité exigible : 


- Pratiquer des démarches scientifiques 

(Identifier des questions de nature scientifique ; 
Proposer une ou des hypothèses pour répondre à 
une question scientifique ; Concevoir une expérience 
pour la tester ; Mesurer des grandeurs physiques ; 
Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des 
conclusions). 


- Lire et comprendre des documents scientifiques. 


Documents disponibles 


Activité pour un début de séquence 
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« La guirlande à LED » 


(Activité pour un début de séquence) 


Fiche technique 


Branchement des LED : en série 
7,5 V 
330 
0,02 A 


Ma petite guirlande de 3 led ne fonctionne plus, mais 
pas question de m’en débarrasser ! Je vais la faire 
réparer. 


Amel veut faire reconstruire sa guirlande, en respectant les contraintes de la fiche technique. 
Après avoir effectué des tests avec la totalité du matériel mis à disposition, vous devez lui envoyer des 
schémas possibles du circuit de la guirlande (4 schémas maximum). 


DOCUMENT 1 : EFFET D'UN RESISTOR DANS UN CIRCUIT 


Dans les circuits électriques, des composants appelés « résistors » sont utilisés pour s'opposer au passage 
du courant. Ainsi, un résistor placé en série avec un récepteur va permettre de le protéger et éviter son 
échauffement et sa destruction. 


DOCUMENT 2 : MESURER L'INTENSITÉ D'UN COURANT 


Fiche méthode 


Mesurer l'intensité d’un courant 


Pour mesurer la valeur de l’intensité d’un courant électrique, on utilise 
un multimètre, qui doit fonctionner en position ampèremètre. 


Méthodologie ER 


E Placer le sélecteur sur le calibre « 10 A » 
dans la zone (rose) 


E Brancher deux fils de connexion 
sur les bornes « 10 A » et « COM » 


E Brancher l’'ampèremètre en série pour 
mesurer l'intensité en un point du circuit. 
Le courant doit entrer par la borne « 10 A » 
et sortir par la borne « COM » 


M Exprimer le résultat ( I =... ) borne 
COM 


sans oublier l'unité (A) 


DOCUMENT 3 : AIDES 


Aide 2 : 
l'intensité du courant qui 
circule dans le circuit 
dépend-elle de l’ordre de 
branchement des dipôles 
associés en série ? 


